SEGA 


PER RELEASE IMMEDIATA 


DOPPIO SONIC, DOPPIO DIVERTIMENTO! 


Celebra i 20 anni di Sonic the Hedgehog con Sonic Generations ”" 


LONDRA & SAN FRANCISCO (18 Aprile, 2011) - SEGA® Europe 
Ltd. e SEGA® America, Inc., solo lieti di annunciare Sonic 
Generations ”", l'attesissimo nuovo capitolo della saga di Sonic, in fase 
di sviluppo, per celebrare il ventennale della nascita di Sonic the 
Hedgehog. Questo titolo è stato ideato per garantire la migliore 
esperienza di gioco possibile per i nuovi e vecchi fan di questa saga di 
grandissimo successo. Sonic Generations” avrà come protagonisti la 
versione attuale del leggendario porcospino supersonico così come la 
versione originale del 1991, insieme, in una divertentissima e 
frenetica avventura. Sonic Generations”" sarà disponibile per 
piattaforme Microsoft Xbox 360® e Sony PlayStation®3 nel corso del 
2011. 


Sonic Generations”" sarà ambientato in tre differenti epoche della 
saga ventennale di Sonic the Hedgehog, le meravigliose ambientazioni 
di questo titolo saranno renderizzate da una superlativa grafica HD e 
saranno giocabili sia in stile arcade a scorrimento orizzontale 2D del 
1991, sia nel moderno stile 3D. Le due incarnazioni di Sonic saranno 
caratterizzate dalle loro mosse tipiche e un nuovo menu interattivo 
permetterà di immergersi nella trama del videogioco con la versione 
di Sonic preferita dal videogiocatore, nuovi straordinari segreti 


nascosti potranno essere scoperti nel corso dell'avventura. 


“Sonic Generations rappresenterà il modo più fantastico di di 


celebrare il ventesimo anniversario di Sonic” ha affermato David 


Corless, Global Brand Director di Sonic. “La presenza contemporanea 
delle due incarnazioni di Sonic, inclusa la versione originale del 1991 
ancora così amata dai numerosi fan di tutto il mondo, darà a tutti la 
possibilità di rivivere una delle più straordinarie icone del mondo dei 
videogiochi con una grafica HD allo stato dell’arte. Sonic Generations 
celebrerà i primi vent'anni di vita di una delle saghe più importanti 


dell'industria dei videogiochi in maniera unica ed esclusiva.” 


L'universo di Sonic entrerà nel caos quando un misterioso potere 
materializzerà dei “tunnel temporali” che riporteranno indietro nella 
storia Sonic e i suoi amici. Come risultato di questi stravolgimenti 
dello spazio-tempo, il porcospino più veloce dell'universo incontrerà 
se stesso così come appariva nel 1991. Il nuovo e il classico Sonic, 
dovranno quindi, unire le forze per sconfiggere questo misterioso 


potere e scoprire chi ha architettato questo diabolico piano. 


Per maggiori informazioni su questo gioco visita: 


WWW.Sega.com/sonicgenerations 0 


www.sonicthehedgehog.com/generations 
Per gli asset del gioco visita: www.sega-press.com. 


CONTATTI STAMPA ITALIA: 
Halifax (Gruppo Digital Bros) - Tel. 02/413031 - press@halifax.it 


About SEGA® Europe Ltd.: 

SEGA® Europe Ltd. is the European Distribution arm of Tokyo, Japan-based SEGA® 
Corporation, and a worldwide leader in interactive entertainment both inside and 
outside the home. The company develops and distributes interactive entertainment 
software products for a variety of hardware platforms including PC, wireless 
devices, and those manufactured by Nintendo, Microsoft and Sony Computer 
Entertainment Europe. SEGA Europe's web site is located at www.sega.com 


About SEGA® of America, Inc.: 

SEGA® of America, Inc. is the American arm of Tokyo, Japan-based SEGA® 
Corporation, a worldwide leader in interactive entertainment both inside and 
outside the home. The company develops, publishes and distributes interactive 
entertainment software products for a variety of hardware platforms including PC, 
wireless devices, and those manufactured by Nintendo, Microsoft and Sony 


Computer Entertainment Inc. SEGA of America’s Web site is located at 
WWW.Sega.com 
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